ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ತರ್ವಾಟಿಕ ವಿದಾನ ಪರಿಷತು 


11 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 13-12-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 
[ ಅ.ಸಂ a ಪ್ರಶ್ನೆ ee ರಾರಾ ess | ನ ರರರವನರವನಾಜಾಾಾನನಾನನಂದಾನನನಾರಾವಾನಾವಾರನಾನಾಾಾಲಕೊರನಾಳದವವಿರಾರನಾಾ್‌ ಉತರ ಬಾ ಬ್ಲ ] 
| 1 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಬಂದಿದೆ ee ರಾ 


ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ": ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ | 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, 
ಅಗತ್ಯ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | 
| ಬಂದಿದೆಯೇ; | 


1 4'1ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದುಗಳಿಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು | 
ಅಗತ್ಯ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು | 
ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಮಟ್ಟಿದ ಪಾಥಮಿಕ ಕ ಆರೋಗ್ಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ರಾಷ್ಟಿೀಯ 


ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ | 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ 


ಆರೋಗ್ಯ | 
ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳ 


ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು | 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. | 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ | 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು | 
| ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಮುಚ್ಚಿರಲು | 

ಕಾರಣಗಳೇಮ; | 


| 


| 


| ವಾಸಿಸಲು 


ಅದರಲ್ಲಿ 404 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಿಡ 
ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ 107 | 
ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ 95 ಕಟ್ಟಡಗಳು ! 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ. ಆರೋಗ್ಯ 
ಸಹಾಯಕಿಯರು ಸ್ಮಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು | 
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. | 


ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು 
ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು 


| ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು | 
ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; 
5 [ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ | 


| 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 


| ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿ | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 


ಭಾರತ ದೇಶದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೃತ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ | 
ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷದಂತೆ, 
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ | 
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ! 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು? 
| 
| 


ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; 


| ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು, ' ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210-06-800-00-04 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 


| ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವರದಿಯಂತೆ ಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ | 


' 55200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ 
| ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ' ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು, | 


| ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ' 
| ಸಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ 


| ಮತ್ತು ಕ್ನೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ 
| ಮೇಲ್ಬರ್ಜಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತಿೀಕರಣ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ 
| 4210-01-110-1-01 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.20100 
ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಂಬ 
| ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2210-01-110-1-21 ಅಡಿ 


| ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ" 2210-00-101-0-36 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರೂ. 31.99 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸರದ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಚ್‌ ಎಫ್‌ ಡಬ್ಬೂ 71 ಹೆಚ್‌ 
ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ 2019, ದಿನಾಂಕ:16.06.2020ರನ್ವಯ 
| ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿರಿಯ 
' ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ತಜರು) /ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ 
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು /ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ | 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವ್ಹಾನವಿಸಿ ಮೈದ್ಯರ ಅಂತಿಮ 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

' ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ 
| ' ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ತಜ ವೈದ್ಯರ ಹುದೆಗಳನ್ನು 2020-21 
| ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ | 


| ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | 
| | 
| | ನೇಮಕ ಹುದೆಗೆ | 
| | ಮಾಡಲಾದ ' ಹಾಜರಾದ || | 
|} _  ಪೈದ್ಯರಸಂಬ್ಯ | ವೈದ್ಯರಸಂಖ್ಯೆ_ |! 
|| ಸಾಮಾನ್ಯ ! 1048 | 855 TY 
| | ಕರ್ತವ್ಯ || 
[ವೈದಾಧಿಕಾರಿ | |] 
AST ORS SEEN 
| 


| 106 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 49 | 

ತಜ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೇರನೇಮಕಾತಿ 
| ಸಮಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಿ 
| ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 28 ಕೀಲು | 
| ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮತ್ತು 88 ದಂತ 
| ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ | 
| ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


| ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 
pei ಪೂರೈಸಿದ ವೈದ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂಡು 
ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ 


|! ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕೊರತೆ ವೇಗಿಸಲು 


|! ರೂ.25.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಲ 
SESS 


ಕ್ರಮಕ್ಸಗೊಳಲಾಗುತಿದ್ದು 2001ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ! 
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ 2050 ವೈದ್ಯ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 01 ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ 
ಸ್ಥಳ ವಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದುು, ಈ ಪೈಕಿ 1731 
ವೈದ್ಯರು ಹಾಜರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 


ಸೇವಾನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಆರ್‌ ಜಿ ಹೆಚ್‌ 
ಎಸ್‌/ಡಿಎನ್‌ ಬಿ! ಸಿಪಿಎಸ್‌/ ಎಂಪಿಹೆಚ್‌) ವ್ಯಾಸಂಗ 
ಪೂರೈಸಿ ಬರುವ ತಜ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ 
ಹುದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ:20-5-2021ರ 
ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು 3006 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೂಂಡಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23-11-2021ರಿಂದ 
04 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ 
ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 
ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಮಾರ್ಚ್‌ 200220 ರ 
ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ಮಟ್ಟಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸೇವೆಗೆ ನಿಯುಕಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಆಪಈುಕ 174 ಎಸ್‌.ಎಂ೦.ಎಂ೦. 2021 


IE 
“ಜಿ ಪಧಾಕರ್‌) 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀ: ತು ಶಿಕಣ ಸಚಿವರು 


